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Stammdaten  der  Pegel  im  Einzugsgebiet  Werra 


Pegel:  Gerstungen  /  Werra 


Stammdaten 
Was  s  erstand 
Durchfluss 
Zeitraum: 


1  Woche 


Gerstungen  I 
MQ :  30,8  nU3/s  I 


MQ  :  mehrjähriger  mittlerer  Durchfluss 

Mb  -  Meldebeginn  :  Vorwarnstufe  für  ein  sich  anbahnendes  Hochwasser 

Al  -  Alarmstufe  1  :  Kontrolldienst  an  wasserwirtschaftlichen  Anlagen,  Brücken,  Durchlässen  und  sonstigen  Gefährdungspunkten 

ständiger  Wachdienst  an  wasserwirtschaftlichen  Anlagen  und  Kontrolldienst  an  Brücken,  Durchlässen  und 
AZ  ™  Aiarmsture  z  .  .  ^  r*««i  i  i 

sonstigen  Gefahrdungspunkten 

A3  -  Alarmstufe  3  :  Hochwasserabwehr 
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